











局さ 

かお寸を （ mm ) 

幅 


奥斤 

グリル有効寸法 

質量 

接結 

ガス 

巧柄 

電気 


ガス消費呈 


器具栓_ 

点火尉_ 

立消元安全装置 


町乂カバーナー を全モード 


標牟バーナー 
グ リ ル 

その他 


まを モード 
ま全 モード 


_ c _ 

263 
448 
4 9 7 

幅217 X ち行316 X 高さ77 
15 (相包巧18 ) 

民 C 1/2 (メネジ） 


を点火時 
高火カ バーナー 
標单バーナー 
グリル 


_ LP _ 

kW ( kg / h ) 

8.1 4 (0.5 8 3) 8.1 4 (7 0 0 0) 

4.2 0 (0.3 0 1) 4.2 0 (3 6 1 0) 

2.97 (0.213) _ 2.9 7 (2 5 5 0) 

1.83 (0.131) r 1.8 3 (1 5 7 5) 

_巧し回し式:器具栓_ 

乾電池ま連結放電点火 単1お一2個（アルカリ乾電池） 
熱電淋 

天ぷらお過熱防止機能、焦げ付き消火機能 
消し忘れ消火機能 （12 0 分- 3 0分） 

にセンサー解除モード巧は6 0分- 3 0分] 

天ぷらお過熱防止機能、焦げ付き消火機能 

消しをれ消火機能 （1 2 0分 • 3 0分）_ 

グリル過熱防止センナー、グリル消しもれ消火機能 （2 2分） 

器具栓つまみ戻し忘れブザー、こんろ楽々，点火 
センサ—解除モード（高火カバーナー）、電池交おナイン 
高効率片面有水グリル、グリル燃虎ランプ、グリル扉アップダウン式 
ブラックガラストッププレート、ブラックフュイス 


_1 3 A _ 

kW (k C a 1 / h ) 


3s 


i_ 











